Änderungsblatt zum Anleitunqsheft2 


Im Anleitungsheft 2 gilt es folgende Ergänzungen und 
Änderungen zu beachten: 

1. Im Kapitel 1.2. (Komplettierung des NKM Baukasten mit 
Bedienteil 1 und Abdeckhaube) gibt die Abbildung 1.06 
die Lage der einzubauenden Miniaturschiebeschalter an. 


Die folgende ergänzte Abb. 1.06 
Schalter erleichtern. 


Ausschalter Wechsler 



soll den Anschluß der 


Schalter 

Anfechlußdrähte 
Kontaktreihe a (la, 2a, 3a) 


Anschlußdrähte 
Kontaktreihe b (Ib, 2b, 3b) 

Anschlußdrähte der Kontakt¬ 
reihen a und b nach Montage 
der Halterung S reihenweise 
verdrahten. 

Nutze dazu auch die Abb. 1.02 


Abb. 1.06 Eingelegte Schalter im Bedienteil 
(Ansicht von unten) 

2. Im Kapitel 3.1 (Seite28) sind in Abb. 3.02-S die Schalt¬ 
zeichen der Monozellen teilweise falsch eingezeichnet. 
Die Abbildung muß folgendermaßen geändert werden: 
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Abb. 3.02-S Reihenschaltung der Spannungsquellen (3\/) 


3. Im Kapitel 6.1 (Seite73) ist im Versuch Lichteffektgerät 
(Abb. 6.01-S) für den Widerstand R4 ein Widerstand mit dem 
Nennwert 680k Ohm zu verwenden. 





















